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Part III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 
[No. 2 /2010 - 11/CNT] 


No. G - 1398 / 10 /CNT. 


3rd December 2010 . 


Sealed tenders are invited for the supply of Books to the Library of Government Nursing College , 
Thiruvananthapuram . The tender should be superscribed “ Tender No. 2 /2010 - 11 /CNT for Supply of Books ” and 
addressed to The Principal, Nursing College, Thiruvananthapuram . The last date fixed for the receipt of tender is at 
1 p . m . 

at 

tendeep whopening 
3 p . m . 

-2.2011. 19-2-201 Sale 
on 

and 
19 -2 - 2011. 

Sale of tender will be closed on 
18 - 2- 2011 at 3 p . m . The cost of tender form is ` 338 and of duplicate copy is 169 . The tender form is not 
transferable. Only money order will be accepted by post towards cost of tender form till 10 -2 -2011 at 4 p . m . 
* 50 should be sent additionally if needed by post. further details can be had from the office of the undersigned . 
Aproximate cost is ` 50,000, EMD 1 % . 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക - 50,000, 
നിരതദ്രവ്യം ഒരു ശതമാനം. 


- ദർഘാസുകൾ 2/ 2010 -11 സി . എൻ. റ്റി. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേ തും പ്രിൻസിപ്പൾ, നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 19-2- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അയച്ചുതരേ തും ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 338 ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറത്തിന്റെ വില - 169 ഫാറം വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 18 - 2- 2011, 3 മണി. ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 ചേർത്ത് മണിയോഡർ 
അയക്കേ താണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 10 -2-2011, 4 മണി. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടുക. 


Government College of Nursing, 
Thiruvananthapuram . 


| (Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C3/20594 /2010/ MCT. 


11th January 2011. 


No. 


for 
Nos . 


08 2010. 


2010 


Sealed competitive tenders are invited for the purchase of various Surgical Disposable items for the Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as tender numbered and addressed to the 
Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. - 102 / 2010 to 112 /2010 . 
Cost of tender form : 
Original — 520 Tender 

102 / 2010 , 
1 ,040 for Tender 

103/ 2010 , 108/ 2010, 110 /2010, 
112/ 2010 ; 936 for Tender No. 104/2010 , " 624 for Tender No. 105/2010 ; 728 for Tender No. 106/2010, 
107/2010 and 832 for Tender Nos. 109/2010, 111/2010 . 
Duplicate 

312 for Tender 

Nos. 

| 102 / 2010 , 
105/ 2010; 520 for Tender 

Nos. 103/ 2010 , 

104/2010 , 
108/ 2010 , 110 /2010, 112/2010 ; 416 for Tender Nos. 106/2010, 107/2010 , 109/2010 and 111/ 2010. 

Last date and time of sale of | tender - 16 - 2 - 2011 , 
3 p . m . 
Last date and time of recipt 

tender - 17- 2 - 2011, 
2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 17- 2 -2011, 3 p . m . 

Tender forms can be had from the office the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days. Tender formswill be sent through post if required , provided due amount with sufficient 
postage charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this office on or before 
9 -2 -2011. No other form of remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സർജിക്കൽ ഡിസ്പോസിബിൾ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 102 / 2010 മുതൽ 112/ 2010 വരെ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - ദർഘാസ് നമ്പർ 102 / 2010 - ന് 520; ദർഘാസ് നമ്പർ 103, 108, 110 , 112 / 2010 ഇവക്ക് 1,040; ദർഘാസ് നമ്പർ 
104/ 2010 ഇവയ്ക്ക് 936; ദർഘാസ് നമ്പർ 105/2010- ന് 624 ; ദർഘാസ് നമ്പർ 106/ 2010, 107 / 2010- ന് 728; ദർഘാസ് നമ്പർ 
109/2010 - നും 111 /2010 - നും 832. 
പകർപ്പ് - ദർഘാസ് 

- നമ്പർ 102 / 2010 - നും 

105/ 2010 - നും 
- 312 ; ദർഘാസ് നമ്പർ 103, 104, 108, 110 , 112/ 2010 ഇവയ്ക്ക് 520; ദർഘാസ് നമ്പർ 106, 107 , 109, 111 /2010 ഇവയ്ക്ക് 
416. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 16 - 2- 2011, 3 മണി. 
ദർഘാസ് 

ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന 

അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 17 - 2 - 2011 , 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും - 
17 - 2 - 2011 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3. 30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 9 - 2 -2011- ന് മുമ്പായി ഈ ഓഫീ 
സിൽ 

ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽ മാർഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊ ള്ളതും 
മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Govt.Medical College , 
Thiruvananthapuram. 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C5 - 1226/ 2011/ MCK . 


17th January 2011 . 


Sealed competitive tenders are invited for the purchase of following equipments to Medical College, Kottayam . 
Cost of tender form - 416 for Sl. Nos. 1 , 3, 2 ,392 for Sl. No. 2 . 

Last date and time of sale of tender form — 
17-2 -2011 , 12 .30 p. im . 
Last date and time of submitting 

tender 
17- 2- 2011, 1 p . m . 
Date and time 

of opening 

of 

tender 
17- 2- 2011 , 2.30 p . m . 

Tender forms can be had from this office on payment of prescribed cost in cash or by money order. No other 
modes of remittance will be entertained . Those who require tender forms by post a sum of 40 will be added 
towards postage charges. Money Orders should reach this office at least 10 days prior to the closing date of tender 
sales. Cost of tender forms will not be refunded . 
- The duly signed tenders superscribed on the envelope as “ Tender No. ......... .............. for the Purchase of 

.......... addressed to " The Principal, Medical College, Kottayam- 8 ” should reach this office on or before 
17 -2 -2011 , 2.00 p . m . Tenders received late will not be entertained . The duly received tenders will be opened at 


2 . 30 p . m . on 17 -2 - 2011 in the presence of the tenderers or their authorised representatives who may be present at 
that time. 

Further details can be obtained from this office during working hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 

താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 

മുദ്രവച്ച 

ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


മുദ്രവച്ച 


3 - നും 


സമയവും 


- ടെ ര ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 

1 - നും 
- 416 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,392. 
ടെ ർ വിൽപ്പന തീരുന്ന 

തീയതിയും 
17 -2 - 2011, 12.30 മണി. 
- ടെ ര സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

തീയതിയും 
17 -2 - 2011, 1 മണി. 
ടെ ര തുറക്കുന്ന 

തീയതിയും 
2. 30 മണി. 


സമയവും - 


സമയവും - 17 - 2 - 2011, 


ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികമായി മണിഓർഡർ ആയി അയക്കേ താണ്. മണിഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ്ലഭിക്കേ താണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ ............ . ... ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്. 
എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 17 -2 - 2011, 
1 മണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കേ താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 17- 2- 2011, 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

LIST OF ITEMS 
SI . File No. Name of Equipments 

| No. 
| 1 CVTS / 10 /10 / MCK Surgical Instruments for 

Cardiothoracic procedures 
2 C5 /19763 /10 /MCK Ultrasonic cutting and 

coagulating device 
3 C5/ 19763/ 10/MCK Non Invasive ventilator 


Medical College, 
Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No. C5 -1029/11/ MCK. 

1st January 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the purchase of following equipments to Medical College, Kottayam . 

Cost of tender form - 416 for Sl . Nos. 1, 4, 5, 
" 312 for Sl. No. 2 and 2 ,392 for Sl. No. 3 

Tender forms can be had from this office on payment of prescribed cost in cash or by money order till 17 -2 
2011 , 12 .30 p . m . No other modes of remittance will be entertained . Those who require tender forms by post , a sum 


of 40 will be added towards postage charges . Money Orders should reach this office at least 10 days prior to the 
closing date of tender sales. Cost of tender formswill not be refunded . 
The duly signed tenders superscribed on the envelope as “ Tender No. C5 /1029/2011/MCK for the Purchase of 

........... addressed to " The Principal, Medical College, Kottayam- 8 ” should reach this office on or before 
17 -2-2011, 1 p . m . Tenders received late will not be entertained. The duly received tenders will be opened at 2.30 
p .m . on 17 -2- 2011 in the presence of the tenderers or their authorised representatives whomay present at that time. 

Further details can be obtained from this office during working hours. The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 

വിവിധ 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 

- മുദ്രവച്ച് 

ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 17- 2 - 2011, 12.30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 

40 

അധികം 
മണി ഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേ താണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസംമുമ്പ് 
ലഭിക്കേ താണ്. ദർഘാസ്പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് നമ്പർ സി5 / 1029 / 2011 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ 
പേര്.............. ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി " പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
17 -2 -2011, 1 മണിക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേ താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 17 -2-2011, 2.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


LIST OF ITEMS 


| St. 
No. 


Name of equipments 


Reusable Grasper/Dissector Tip Kit (General 
Surgery) 
Cadaverous Injector (Anatomy) 
Video Endoscopy (Gastro Enterology) 
Slit Lamp (Ophthalmology ) 
Platelet Agitator with incubator (Blood Bank ) 
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Medical College , 
Kottayam. 


( Sd.) 
Principal . 


TENDER NOTICE 

No. C2- 19870 /2010 / MCTCR . 13th January 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for the supply of following items required for the 
Various Departments of Medical College , Thrissur. 
SI. Tender No. and 

Name of 
No. Name of item 

Department 
1 65 /2010 - 11/MCTCR — Biological kits Microbiology 
2 30/2010 - 11/ MCTCR - Laboratory 

Microwave with exhaust tube Pathology 


, for - 


Sl. 


Nos. 


: 


312 


for 


1, 
1, 


3 54 /2010 -11/MCTCR — Paraffin wax Various Depts . 
4 18/ 2010 - 11/ MCTCR - Trauma care 

crash cart (1 No.) Surgery 
5 61 /2010 -11/MCTCR — Green Laser Ophthalmology 

with Slit Lamp 
indirect delivery & 

Endolaser 
Cost of tender form : 
Original - 416 

- Sl. No . 4 and 3 , 120 for Sl. No . 5 . 
Duplicate - 208 for Sl. Nos. 

for 
Sl. No. 4 and 1 , 560 for Sl. No . 5 . 
Closing 
4- 2 -2011 , 4 p . m . - 

Closing date and time of tender sale by - cash 
14 - 2- 2011, 4 p . m . 
Last date and time of receipt 

sealed 

tender - - 
16 -2 - 2011 , 1 p . m . 

Opening date and time of tender - 16 -2 - 2011 , 3 p . m . 

The tender forms and further details such as specification , general conditions etc. can be had from the Office of 
the Principal , Medical College , Thrissur - 680 596. Those who wish to get the tender form by post should send 50 
extra by Money Order towards postage for each tender . 


2, 

2, 
tender 


3, 
3, 
sale 


- 


date 


and 


time 


of 


by 


M.O. 


of 


-തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 

മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
1 65 / 2010 - 11/ എം . സി. ടി. സി .ആർ. 

മെകോ 

ബയോളജിക്കൽ കിറ്റ്സ് ബയോ 


ളജി 


പത്തോളജി 


ലാബറട്ടറി മൈക്രോവേവ് വിത്ത് 


വിവിധ 


പാരഫിൻ വാക്സസ് 


2 30 / 2010 - 11/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

എക്സ്ഹോസ്റ്റ്ട്യൂബ് 
3 54/ 2010- 11 / എം. സി . ടി. സി.ആർ. 
വകുപ്പുകൾ 

4 18 / 2010 - 11/ എം . സി . ടി . സി .ആർ. 
കാർട്ട് 
5 61/2010 -11 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

ലാമ്പ്, ഇൻഡയറക്ട് ഡെലിവറി 
ആന്റ്എൻഡോ ലേസർ 


സർജറി. 


ട്രോമ കെയർ ക്രാഷ് 


ഒഫ്ത്താൽ 


ഗ്രീൻ ലേസർ വിത്ത് സ്ലിറ്റ് മോളജി 


- 


1 , 


ഇവയ്ക്ക് 


- 416 , 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - കമനമ്പർ 
ക്രമനമ്പർ 4- ന് 312 , ക്രമനമ്പർ 5- ന് 3,120 . 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 

- 2, 3 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 156 , ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1,560 . 
ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 4 -2 -2011, 4 മണി. 


ഇവയ്ക്ക് 


208 , 


ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 

തീയതിയും 
സമയവും 14 - 2 - 2011 , 4 മണി. 
ദർഘാസുകൾ 

ലഭിക്കേ അവസാന 

തീയതിയും 
സമയവും 16- 2 - 2011, 1 മണി. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16- 2 - 2011, 3 മണി. 
ദർഘാസ് - ഫോറങ്ങളും 

കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേ 
താണ്. 


Govt. Medical College, 
Thrissur . 


| ( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. S3/ 5577 /10 . 

1st January 2011. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for the purchase of Lab items for the use of HDS Central Lab 
as detailed below : 


SI. 


Items with specification 


Quantity 


No . 


50 pcsX 
400 Nos. 


| 1 Microscopic cover slide ( clear glass 

Ground edges 26X76 mm (1 "x3 ") 

1 mm - 1- 2 mm thick 
2 Microscopic cover glass (22x22mm ) 
3 Microscopic cover glass 

(22mmX40 m ) 


750 Nos. 
500 Nos. 


time 


of 


Approximate cost - 90, 000 . 
Cost of tender form ( including tax): 

- Original - 450. 

Duplicate = 225 . 
By post (postage ) - 50 extra. 
Closing date and time of sale of tender forms — 16 - 2 - 2011 at 3 p . m . 
Last date and 

of receipt 

tender forms - 
17- 2 - 2011 at 5 p . m . 
Date and time of opening 

tender - 18- 2 - 2011 
12 noon . 
Date upto which the rates are to be firms — 31 -3 -2011. 

The tender should be superscribed with tender number as indicated in the statements above and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut-8 , Kerala . Tender will be opened at 12 noon on 
18 -2 - 2011 in the presence of such of the tenderers or their authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

- Intending tenderers may on application to the Superintendent,IMCH , Medical College, Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders should be submitted . Application for tender form should be 


of 


accompained by the cash remittance as noted below for a set of tender forms, which will not be refunded under any 
circumstances. Postage Stamp, Draft etc. will not be accepted towards the cost of tender forms. Tender forms will 
not be sent by V . P . P. 


Tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by sufficient EMD will not be entertained . 


An agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 (Rupees hundred only) should be submitted along with 
tender . The EMD should be submitted as bank draft. The quality of the item should be ensured by the supplier and 
sample of the same has to be supplied along with the tender. 


Quote the price for one sheet inclusive of all taxes , which should be mentioned clearly . Further details can be 
had from the office of the undersigned during office hours on any working day . 

The undersigned has the right to postpone/cancel the tender process without prior notice and decision taken by 
the Superintendent will be final. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ എച്ച്. ഡി. എസ്. സെൻട്രൽ ലാബിലേക്കാ 
വശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെ റുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് 

അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേ തും 

സൂപ , മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 

- കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേ തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളി 
ലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാ 
രുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 18 - 2 - 2011 -ാം തീയതി 12 മണിയ്ക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല. 


ഇനം 


എണ്ണം 


കമ 
നമ്പർ 


50 pcs X 400 


1 മൈക്രോസ്കോപിക് കവർ സൈഡ് 

( ക്ലിയർ ഗ്ലാസ് ഗ്രൗ " എഡ്ജസ് 
(26 x 76mm ) ( 1 x 3 ) 

1 mm - 1- 2 mm തിക്ക് 
2 മൈക്രോസ്കോപിക് കവർ ഗ്ലാസ് 

( 22 X 22 mm) 
3 മൈക്രോസ്കോപിക് കവർ ഗ്ലാസ് 

(22 mm x 40 m ) 


750 


500 


അടങ്കൽ തുക - 90,000 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 
അസ്സൽ - 450, 
പകർപ്പ് - 225. 

തപാലിൽ - 50 (അധികം). 
ദർഘാസ് 

ഫോറം വിൽക്കുന്ന 
സമയവും 16 - 2 - 2011, 3 മണി. 


അവസാന 


തീയതിയും 


സ്വീകരിക്കുന്ന 


തീയതിയും 


സമയവും - 


ദർഘാസ് 
17 - 2 - 2011 , 5 മണി. 


തുറക്കുന്ന 


തീയതിയും 


സമയവും 


- 


ദർഘാസ് 
18 - 2 - 2011 , 12 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേ തീയതി- 31- 3 - 2011. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുളളവർ ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യ 
മായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ടെ ർ ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ള 
വർ തപാൽ ചാർജ്ജായി 50 കൂടുതൽ അടക്കേ താണ്. ടെ ർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് തയ്യാറുള്ളവ 
രായിരിക്കണം. ബ്രാന്റ് നെയിം, ബോഷേസ് എന്നിവ ടെ റിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ താണ്. അല്ലാത്ത ടെ റുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിന് സൂപ ിന് അവകാശമു ായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് 

ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ - അറിയാവുന്നതാണ്. 

ടെ ർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ിൽ നിക്ഷി 
പ്തമാണ്. 


Institute of Maternal & Child Health , 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICES 


- ( 1) 


No. S5-14556/2010/ MCC . 

29th December 2010 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Surgical Operating Zoom Microscope for Ophthalmology Department of Medical 
College, Kozhikode . 

Tender forms can be had from the Office of the Principal, Medical College , Kozhikode directly on payment of 
4 ,680 (Rupees four thousand six hundred and eighty only ) on or before 16 -2 -2011, 3.30 p. m . or by Registered post 
on or before 8 -2 -2011 producing Money Order taken in favour of Principal, Medical College , Kozhikode for 
4 ,720 (Rupees four thousand seven hundred and twenty only ). Cost of duplicate tender form is 2 ,340 . Tenders 
should be superscribed as “ Tender No. S5 / 14556 / 2010 /MCC ” and addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode -673 008 . Tenders should be submitted on or before 17 - 2 - 2011, 11 a. m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered for. The tenders will be opened on 17 -2 - 2011 , 
11. 30 a .m . in the presence of the tenderers or their authorized representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against payment. The tenders which do not satify the conditions 
and without the agreement and sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do not satify the conditions 
are liable to be rejected without any notice. Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of the tender forms. Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on request along with the remittance 
of 137 (Rupees one hundred and thirty seven only ) by Money Order taken in favour of the Principal, Medical 
College, Kozhikode . 

Further details can be had from the office of the Principal , Medical College , Calicut during the working hours . 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫ്താൽമോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ സർജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
സൂം മൈക്രോസ്കോപ്പ് 

വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 

നിർമ്മാതാ 
ക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ 

നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ 

ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്5 / 14556 /10/ എം . സി . സി . 


അടങ്കൽ തുക - 30 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെ ർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ 4,680. 
പകർപ്പ് - 2,340 . 


തപാൽ വഴി - 4,720 . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 16 - 2 - 2011, 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതി- 8 - 2 - 2011. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 17 - 2 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും - 
17 - 2 - 2011, 11.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ എസ്5/ 14556/ 10 / എംസിസി എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേ താകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാ 
സിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേ താണ്. 
ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 

കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുതഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


വരും. 


SPECIFICATION 


Main Microscope 


Aprochromatic optics with T * abti reflex multi coating 
Motorized Zoom system with zoom ratio 1 : 6 magnification factors : 0 . 4 X - 2 . 4 x Focusing range 50 mm. 


Speed control for zoom and focus. 
Tiltable binocular tube = 160 mm , interpupillary distance adjustable from 55 mm to 75 mm with an 
intergrated image inverter. 
Pair of high eye point wide field eye pieces 12 .5 x with diopter setting. Setting form — 8D to + 5D , 

Apochromatic objective f = 200 mm . 
Total Imagnifications : 4.3 x 25.5 X with eye piece 12. 5 x and objective lens f = 200 mm. 
Field of view : 8.6 mm to 51.8 mm with eye piece 12 .5 X and objective lens f = 200 mm. 
Deep view depth of field management system . 


XY Coupling 


Range of adjustment 40 mm & 40 mm 


Control of automatic reset of XY movements . 


Provision of inversion of XY direction of travel via foot control 


Speed Control for XY . 


Illumination 


Fibre light guide with 2 lamp housing each with halogen lamp 12 V 100 w 


flex 


with 


illumination , 


Bright 

illumination 
continuous fading + 2° illumination for red reflex . 


Integrated slit illumination vertical with 2 .5 mm , Horizontal width : 2 .5 mm and 5 mm movable. 


Integrated 408 nm UV filter for protection against infrared exposure. 


Foot Switch contol of illumination intensity . 


* Provision of retina protection device. 

Provision of field stop for reduced glare . 
* Optional : Fluorescence Filter. 
* Blue Blocking filter. 


Floor stand 


Weight carrying capacity — 14 kg. 
Stand height - 1730 mm 
Supension arm – Length : 

Swivel angle : 

Lift Mechanism : 
Piston 


750 mm 


Sta 


2960 


Gas 


Controls 


Carrier arm 

Length : 450 mm 

Swivel angle : 360° 
Control panel With 

Illumination intensity focus, 
controls . 

of settings . 
Beam splitter along with vide 0 objective lens and 


Zoom 


for 
and XY speed 

saving 


Automatic 


ICCD Camera . 


Video recorder 


Video monitor with LCD TV . 


Warranty 


AMC 


— 2 years. 
— 5 

AnnualMaintenance Contract . 


years 


Comprehensive 


( 2 ) 
No. 55 - 11926 /2010 /MCC . 

31st December 2010 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Laser DCR 980nm Machine cope for Ophthalmology Department of Medical College , 
Kozhikode. 

Tender forms can be had from the office of the Principal ,Medical College, Kozhikode directly on payment of 
1,040 on or before 16 -2 - 2011, 3. 30 p . m . or by Registered Post on or before 8 - 2- 2011, producing Money Order 
taken in favour of Principal, Medical College , Kozhikode for 1,080 . Tenders should be superscribed as “ Tender 


No . S5 -11926/ 2010 / MCC ” and addressed to the Principal , Medical College, Kozhikode- 673 008. Tenders should be 
submitted on or before 17 -2 - 2011, 11 a . m . Belated tenders will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will be opened on 17 -2-2011 at 11.30 a. m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against payment. The tenders, which do not satisfy the conditions 
and without the agreement and sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do not satisfy the conditions 
are liable to be rejected without any notice . Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on request, along with the remittance of 
137 by Money Order taken in favour of Principal, Medical College, Kozhikode. If requested the equipment should 
be demonstrated. 

Further details can be had from the office of the Principal, Medical College, Kozhikode during the working 
hours. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫാൽമോളജി വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ ലേസർ ഡി . സി .ആർ. 980 
എൻ. എം . - മെഷീൻ - വിതരണം - ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 

നിർമ്മാതാ 
ക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത - ഡീലർമാരിൽ 

നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ 

ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - ടെ ർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,040. 
തപാൽവഴി - 1,080. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 520. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതി- - 8-2 -2011. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ 

നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന 

അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16 - 2 - 2011, 3.30 മണി. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

തീയതിയും 
സമയവും 17 -2 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും 
17 - 2 - 2011 , 11.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ എസ്. 5/ 11926/10/ എം. സി. സി. എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡി 
ക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേ താകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാ 
സിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേ താണ്. ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുതഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


Laser (IR ) 


Treatment Laser 
Wave Length 
Power setting 
Pulse duration setting 
Pulse repeat Interval 


.. Semiconductor infrared Diode 
- .. 980nm (IR ) 

15w Max 
. lw 15w 
.. 0 .25 2.5 sec. (0.25 + continuous ) 


0 .05 to 5 sec. 


Operating Mode 

CW . Pulsed 
Power 

0 .2mw (Variable ) 
Weight 

6 .5 kg . 
Dimension 

150 (H )x330 (W )* 348 (D ) mm 
Electrical Requirements . 90 -240 VAC . 50/60 Hz., single 
Power Consumption 

100 watts 
Cooling 

.. Air cooled . 


phase 


STANDARD ACCESSORIES 


Fiber optic cable 
Fiber stripper 
Ceramic scissors 
Laser safety eye glasses 
Foot switch 


ACCESSORIES 


Nasal Endoscope 004 mm 
CCD Camera 
Camera coupler 
Halogen light source and fiber optic light guide 
Warranty — 2 years and AMC 

Therefore 5 years CAMC . 


( 3 ) 
No. S2 - 16265/ 2010 /MCC . 

31st December 2010 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of C Arm for Orthopaedics Casualty , Medical College, Kozhikode. 

The envelop containing the tenders should superscribed as Tender No. S2 - 16265 /2010/MCC for the supply of 
C Arm due on 16 - 2 - 2011 and should be addressed to the Principal, Medical College , Calicut-673 008 . Belated 
tenders will not be accepted. The last date of sale of tenders will be 14 -2 - 2011. Sale of tender forms by post will be 
closed on 7 -2 -2011. Last date of receipt of tender form is 16 - 2 - 2011 , 11 am . The tenders will be opened at 11. 30 
a.m . on 16 -2 -2011 on in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at the 
time. 


Intending tenders can obtain tender forms directly or by registered post on payment by money order from the 
Principal, Medical College , Calicut. Cost of tender form is 3 ,952 . Cost of Duplicate tender form is 1,976 . Cost of 
tender form by post is 3,985 . Tender forms are not transferable . Cheque, Draft, Postage stamps etc ., will not be 
accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenderers should send along with an agreement signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered for. Rate should be quoted in Indian Rupees 
only . The tenders without the required earnest money eposit and agreement and not satisfying the other tender 
conditions are liable to reject without any notice. Duplicate copy of the tender forms can be obtained on payment. 
Samples for the quoted items should be submitted on demand . 


Further details can be had from the office of the Principal, Medical College during the working hours . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ഓർത്തോ 
പീഡിക്സ് കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് സി. ആം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണ 
ക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ എസ്.2/ 16265/ 2010/ എം . സി. സി. എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേ താണ്. 
16 -2 -2011 രാവിലെ 11- ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 16 - 2- 2011 രാവിലെ 11.30 - ന് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 14- 2- 2011, 3 മണി 
വരെ നേരിട്ടും 7-2 -2011- ന് മുമ്പ്മണിഓർഡർ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽമുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3, 952, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 1,976, തപാൽമുഖേനയുള്ള ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3,985 . 

- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാ 
സിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേ താണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ യിൽ രേഖപ്പെടുത്തേ താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം പരിശോധനകൾക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേ താണ്. പണം അട 
യ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുതഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ( 4) 


No. S6 - 14134/ 2010 / MCC. 


31st December 2010. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of various items for the department of Microbiology, Medical College , Kozhikode. 

Tender forms can be had from the office of the Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment of 
416 on or before 16 -2 -2011, 3. 30 p . m . or by Registered Post on or before 1-2 - 2011, 3 .30 p.m . producing Money 
Order taken in favour of Principal , Medical College, Kozhikode for 456. Tenders should be superscribed as Tender 
No. S6 / 14134 /2010 /MCC and addressed to the Principal, Medical College, Kozhikode. Tenders should be submitted 
on or before 

17- 2- 2011 , 
11 a . m . Belated tenders will not be accepted . Each tender should be submitted along with an agreement signed and 
executed 

in Kerala Government 

Stamp Paper 

worth 
100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered for. The tenders will be opened on 17 -2 -2011 at 11 . 30 
am in the presence of the tenderers or their authorized representatives . 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on request, along with the remittance of 87 by Money Order 
taken in favour of Principal, Medical College , Kozhikode. 


The total approximate cost is 89 ,600 . 


Further details can be had from the office of the Principal, Medical College , Kozhikode during the working 
hours. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

മെകോ 
ബയോളജി - വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 

വിവധതരം 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 89,600. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെ ർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 . 
തപാൽ വഴി - 456. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന 

തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 1- 2- 2011, 3.30 മണി. 


വിൽപ്പന 


തീരുന്ന 


നേരിട്ട് 


ലഭിക്കുന്ന 


അവസാന 


ദർഘാസ് 
തീയതിയും സമയവും 


ഫോമുകൾ 
16 - 2 - 2011 , 3. 30 മണി. 


സ്വീകരിക്കുന്ന 


അവസാന 


തീയതിയും 


ദർഘാസുകൾ 
സമയവും - 17 - 2 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും - 
17 - 2 - 2011, 11.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ എസ്.6 - 14134 / 2010 / എം . സി . സി. എന്ന മേലെഴു ത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 

008 - എന്ന 

വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേ താകുന്നു . 

വൈകി 

കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ഉപകരണം നേരിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേ താണ്. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ 

- കൂടെ 

സമർപ്പിക്കേ താണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുതഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


NAME OF ITEMS WITH SPECIFICATION 


1. Vortex Mixer for 

vacuum rubeer pads at bottom - - 1 No . 


PCR 


tubes 


wuitg 


speed 


controle , 


12ml . 


Stepless 


speed 


2. Certrifuge with angle rotor 
| regulator maximum speed 5000 rpm -- 1 No . 


3 . Glassware for PCR 


Name of Item 


Measurements 


Quantity 
Nos. 


| 10 X 75 mm 
15 x 150 mm 


Test tube with rim 
Test tube with rim 
Test tube with rim 
Conical Flask 


2000 
1000 
2000 


12 x 100 mm 


250 ml 


10 


10 


Conical Flask 

500 ml 
4 . Plastic wares for PCR 

Microfuge tube 1 .5 ml. in packets 
Microfuge rack 100 well fir 1.5 ml/2 


— 


10 Nos. 


10 Nos . 


— 
- 


of 1000 Nos. 

ml/ tube 5 per pack 
10 racks with 960 tips 


Aerosol resistant tips 0. 5 ml- 10ml 


9600 tips 


9600 tips 


10 racks with 960 tips 


Aerosol resistant tips 1- 200 ml, 
5. Refrigerator 285 L No frost 


1 No. 


Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


